CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 247 
SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2022 Rodada: 28 
Jogo: Fortaleza / CE X Botafogo / RJ 
Data: 04/09/2022 Horário: 16:00 Estádio: Governador Plácido Aderaldo Castelo / Fortaleza 


Arbitragem 


Arbitro: 

Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 
Quarto Arbitro: 
Delegado Local: 
Analista de Campo: 
VAR: 


Entrada do mandante: 
Entrada do visitante: 
Início 1º Tempo: 
Término do 1º Tempo: 


Ramon Abatti Abel (AB / SC) 

Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA / GO) 

Thiaggo Americano Labes (AB / SC) 

Adriano Barros Carneiro (AB / CE) 

Manuel Aguiar Moita (FD / CE) 

Francisco de Assis Almeida Filho (CBF / CE) 
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA / SP) 


Cronologia 


1º Tempo 2º Tempo 
15:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 17:02 Atraso: Não Houve 
15:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 17:06 Atraso: 3 min 
16:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 17:07 Atraso: 2 min 
16:50 Acréscimo: 5 min Término do 2º Tempo: 17:57 Acréscimo: 5 min 


De reed | 


Fernando M ... 
Christian 
Marcelo 
Robson 
Romarinho 
Welison 

Britez 

Moises 

J. Capixaba 
Lucas 

Thiago Gal... 
1 Marcelo Boeck 
Guilherme 
Caio 

Lucas Lima 
Ronald 

Silvio Romero 
Matheus Va... 
Habraão 
Pedro Rocha 
Depietri 
HERCULES 


80 Otero 


Resultado do 1º Tempo: O X2 


Relação de Jogadores 
Fortaleza / CE 


Nome Completo T/R 


Fernando Miguel Kaufmanr 


Christian Chagas Tarouco 


Marcelo da Conceiçao ... 
Robson dos Santos Fe ... 
Jose Romario Silva d ... 
José Welison da Silva 
Emanuel Britez 

Moises Vieira da Veiga 
Luis Antonio da Roch ... 
Lucas Pacheco Affini 
Thiago Galhardo do N ... 
Marcelo Boeck 
Guilherme de Jesus d ... 
Caio Alexandre Sousa ... 
Lucas Rafael Araujo Lima 
Ronald dos Santos Lopes 
Silvio Ezequiel Romero 
Matheus de Vargas 
Habraão Lincon do Na ... 
Pedro Rocha Neves 
Valentin Depietri 
Hercules Pereira do ... 
Romulo Otero Vasquez 


T(g) 


“bi Db Ml ERR: 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (9) = Goleiro 


Resultado Final: 1 X3 


Botafogo / RJ 


oe he] focico | nimeconoco Jah cor 
159684 1 Gatito Fer... Roberto Junior Ferna... T(g) P 511533 
170255 6 Tche Tche Danilo das Neves Pinheiro T P 308348 
402719 7 Rafael Rafael Pereira da Silva 7 de AS TAIS 
302768 9 Tiquinho Francisco das Chagas... T P 301823 
413857 15 Victor Cuesta Victor Leandro Cuesta TRA RE 567555 
313780 18 Lucas Lucas Fernandes da Silva T P 374303 
775569 21 Marcal Fernando Marcalde O... T P 177745 
583022 29 Joao Victor Joao Victor Santos Sa 1 [JP 322801 
402681 33 Carlos Carlos Eduardo de OI... We 184041 
180632 34 Adryelson Adryelson Shawann Li... TP 457303 
189822 47 Jeferson Jefferson Ruan Perei... RE 605374 
154969 12 Lucas Perri Lucas Estella Perri R(g) P 337017 
348138 4 Victor Victor Hugo Soares d ... mt | IP 355418 
336119 14 Gabriel Gabriel Appelt Pires RR 319888 
331937 22 Douglas Douglas Borges at | IP 184332 
383384 36 Douglas Douglas da Silva Teixeira R P 526646 
749665 37 Junior Jose Antonio dos San ... mt | IP 540268 
338237 40 Lucas Lucas de Souza Mombr... R P 589642 
581989 43 Lucas Lucas Domingues Piazon R P 294363 
379462 90 M. NASCIMEN Matheus Nascimento d... R P 612641 
727672 94 Philipe Philipe Sampaio Azevedo R P 351794 
658410 99 Luis Henrique Luis Henrique Tomaz ... RR P ns) 
554728 
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Comissão Técnica 


Técnico: Juan Pablo Vojvoda Técnico: Luis Manuel Ribeiro De Castro 

Assistente Técnico: Gaston Ricardo Liendo Assistente Técnico: Vitor José Santos Severino 

Médico: Rafael Luis Cavalcanti Veras Ribeiro Médico: Gustavo De Albuquerque Dutra 

Treinador De Goleiros: Nahuel Dario Martinez Treinador De Goleiros: João Carlos Magalhães Brandão 
Preparador Físico: Luis Gabriel Azpiazu Preparador Físico: Roberto Oliveira Goncalves Do Carmo Junior 
Massagista: Antonio Edson Da Silva Freitas Massagista: Guilherme Vieira Bianchi 


E 8) 


18:00 NR | Carlos Eduardo de Oliveira Alves Botafogo/RJ 
35:00 1T 28) NR Carlos Eduardo de Oliveira Alves Botafogo/RJ 
18:00 eu 2il NR Fernando Marcal de Oliveira Botafogo/RJ 
25:00 ill 21 NR Moises Vieira da Veiga Fortaleza/CE 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 
17/27 EH Nome do Jogador 
a 


03:00 2 29 Luis Antonio da Rocha Junior Fortaleza/CE 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada temeraria no 
adversariona disputa da bola. 


01:00 27 | 33 Carlos Eduardo de Oliveira Alves Botafogo/RJ 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada temeraria no 
adversariona disputa da bola. 


34:00 1T | 21 Fermando Marcal de Oliveira Botafogo/RJ 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinicio do jogo. 


Cartões Vermelhos 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Informo que a equipe saf botafogo entrou com 03 minutos de atraso para o reinicio do segundo tempo, ocasionando 02 minutos de atraso no reiníico do segundo 
tempo.acrescimos devido a reposicao de bola em jogo, substituicoes, atendimento a atletas possivelmente lesionados e checagens na vor. 


Observações Eventuais 
Foi respeitado um minuto de silencio em homenagem postuma as vitimas da covid19. 


informo que aos 19 minutos do segundo tempo, foi arremessado dentro do campo de jogo, uma garrafa plastica contendo liquido em direção 
aos atletas do botafogo, sem os atingir, vinda do lado onde se encontrava a torcida do fortaleza ec. informo que o diretor juridico do fortaleza 
ec, sr. germano palacio, entregou ao delegado da partida, sr. manoel aguiar, um boletim de ocorrencia nº 116-2642/2022, 

identificando o torcedor que arremessou o referido objeto em campo. 


informo que aos 35 minutos do segundo tempo, foi aceso um sinalizador onde se encontrava a torcida do fortaleza que após a chegada do 
policiamento o mesmo foi apagado 


Relatório do Assistente 


Nada houve de anormal. 


Tempo 


Substituições 
E 


45:00 INT Fortaleza/CE 35 - Hercules Pereira do Nascimento 17 - José Welison da Silva 

45:00 INT Fortaleza/CE 32 - Pedro Rocha Neves 11 - Jose Romario Silva de Souza 
17:00 1T | Botafogo/RJ 40 - Lucas de Souza Mombra Rosa 7 - Rafael Pereira da Silva 

21:00 27 Fortaleza/CE 80 - Romulo Otero Vasquez 4 - Christian Chagas Tarouco 

21:00 27 Fortaleza/CE 18 - Silvio Ezequiel Romero 7 - Robson dos Santos Fernandes 
23:00 27  Botafogo/RJ 14 - Gabriel Appelt Pires 33 - Carlos Eduardo de Oliveira A... 
32:00 2T Botafogo/RJ 37 - Jose Antonio dos Santos Junior 9 - Francisco das Chagas Soares ... 
32:00 2T  Botafogo/RJ 43 - Lucas Domingues Piazon 29 - Joao Victor Santos Sa 

32:00 27 Botafogo/RJ 4 - Victor Hugo Soares dos Santos 47 - Jefferson Ruan Pereira dos S... 
33:00 2T Fortaleza/CE 13 - Lucas Rafael Araujo Lima 88 - Lucas Pacheco Affini 
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